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  فتاوى الصلاة

  مدى صحة صلاة الجمعة جماعة فى باحة المسجد لمن جاء متأخراً/السبت(6-11-2021م)فتاوى على الهواء

  صلاح الصاوي


  
  صلاة الجمعة جاء ما جاء مصمم الى المسجد والى المسجد ممتلئا او ابوابه وفقا للقواعد وترتيب المصلين والتباعد الاجتماعي قفلوا الابواب وهو برة في باحة المسجد لا احد المجلس في هذه الحالة يعني ان اه تأخزوا حكم المسجد
  -
    
      00:00:01
    
  



  المهم يحاول الا يكون منفردا خلف الصف. لو معه واحد تاني بينبيه وصلوا بره بجوار الباب يعني وقريبا من صالة الصلاة لا بأس بها صلاة صحيحة لو كان في اصابة طيبة يعني في قاعة المسجد
  -
    
      00:00:23
    
  



  اذا امكن ان يأتموا بالمصلين في المسجد الرئيس. ففي وسائل توصيل جيدة ووسائل تسميعه جيدة لا بأس بهذا. ما فيش شوارع ما بين هذا وذاك. كلها في مرافق المسجد وملاحقه. مسلا واحد بيصلي هنا راح يصلي في في الشارع التاني
  -
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  ويفصل بيننا وبينه شارع او نهر. دي قضية مختلفة. اما احنا في في اطار مرافق المسجد السور العام اللي بيحير ده المسجد ونحن في مرافقه فلا حرج في مسل هذا بشرط التمكن من الاقتداء بالامام
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  ومتابعته في قيامه وركوعه وسجوده
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